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كتاب قد حوى درراً بعین ا حسن ملحوظة 
لهذا قلت تنبيها 


للناشر 
داو الصحابة للتراث بطنطا 
الطبعة الأولى 
٦ھ‏ - ۱۹۹۰ء 


المراسلات / داو الصحابة للتداث بطنطا 
طنطا .ش المديرية بحوار محطة بنزين التعاون 
ص ب / 4۷۷ ت : ۳۳۱۵۸۷ 


ا 


سيم 


ات ی 

نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه تعالى من شرور آنفسنا؛ ومن 
سيئات آعمالنا . 

من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له . 

واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله . 

قال الله تعالی : 

یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون #©('2. 

فيا أيها الئاس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام إن الله كان علیکم رقيباً ۲6 . 


© يا أيها الذين آمنوا اتقوا لله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ۲۳۱#. 


أما بعد . . 


١ (‏ ) سورة آل عمرال : ۲ ۰۱۰ )٢(‏ سورة النساء: ۱. 
)٣(‏ سورة الا حزاب: ۷۰ ۔۷۱. 


[ه/ درر ا حکم/ صححابة ] 


فان أصدق الحديث كتاب اللہ وخیر الهدی هدى نبينا محمد له : 
وشر الأمور محدثاتھاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
فالتا 

SUSE‏ امو یاف موک ایوہ NE‏ من 
الحكمء اختارهاه الشعالبی »إمام اللغة والادب لتحمل إلينا غالی احکمت 
وعظیم الأ ثرء ون كنا لانجد میدانا للإبداع الأدبى فإننا لا نعدم أن نجد ذوق 
الرجل فی الاختیار والاختیار جزء من عقله. 

وقد صنف« الثعالبی »حکمه فى الکتاب حسبما اتفق» کعادة الولفات 
الادبية الشهورة ها تجده شائعا فى کتب الا دب کالبیان والتبیین؛ وامیوان 
وا حاسن والأضداد» وعیون الأ خبار» ومحاضرات الا دبای والاغانی» والعقد 
الفرید » ونهاية الارب. ونثر الدر... وغيرها. ۱ 

وما ا حکمة إلا لون من آلوان الکلام يصدر عن عقل وتجربة بالحياةء 
وینطوی على شتی خبرات الإنسان وصراعه» وما اکتسبه من أحكام یز بها 
بين الخیر والشر والفاظ ا حکمة موجزة تجمع بين دقة المعنى وغزارته» وجلال 
الهدف وسموه فهی تغذی العقل بنور اليقين» وتصقله بالفکرة الصائبة» 
والحقیقة الفطرية التی انطوت أصداؤها بين طیات الزمن. 

إن ا حکمة ادل الأمور على عقلية الشعوب وعاداتها» وقد كان لها مکانة 
بارزة عند العرب» نتردد على آلسنتهم فی جميع أحوالهم یدعمون بها 
اتوالهم ویعللون أعمالهم» فإذا بها سلو للقلب» وشفاء للنفس عند کل فرحة 
او تزحة ولم تزل بیننا ذخرا علی مر الدهر, 

واٍننا لنجد كن هذا الکتاب الشیء الکثیر من تلك 5 وقد قابلت بین 


/٦[‏ درر الحكم/ صحابة] 


نسختیه اخطوطتینء فلم أجد بينهما فرقا یعتد به 
فأذكره» وذلك لان إحداهما كانت اصلا 
للأخرى نفلت منه» فقمت بإقامة النص وتوثيقه 
قدر الطاقة» وقدمت لذلك بتقديم موجر للمؤلف 
. لأنه لا يخفى ‏ وبکتابه الذى معنا" . 

۶ امال اران تایه ان ما عمق 
خالصاً لوجهه, وان يدخره ذخا لی ولوالدی يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


يوسف عبد الوهاب 


(*) قامت الدار بتحقیق الأحاديث النبوية وتوضيح بعض الکلمات الغريبة مع حذف 
بعض الحكم التى تنافى الذوق العام وذلك من خلال قسم التحقيق بالدار . وأتبعت 
ذلك بکلمة[ الدار ] بين معكوفتين . 


۷1 درر الحكم/ صحابة] 


۹ 
4 
013131318 ااي تارف 

ولد بنیسابور منت ۳۵۰ه» وبد؟ حیاته ققیرا يعلم الصبية ویخیط جلود 
التعالب؛ واتصل بأمراء البيت الميكالى؛ فألف لهم بعض الكتب» فأسبغ الله 
عليه من فضله حتی وافاه الأجل سنة 9؟45ه»ء كان کر النزلت أديباء لغوياء 
شاعراء كثير التصانيف التى أربت على المائة مصنف؛ طبع قسم منهاء وفقد 
قسمء ولا يزال القسم الثالث مخطوطا. 

وأهم هذه المؤلفات :يتيمة الدھر؛ وفقه اللغة وسر العربية» وسحر البلاغق 
والشكوى والعتاب وماقع للخلان والأصحاب واالمبهج والأمثال('), 
ويواقيت المواقيت» وبرد الأ كباد» ومؤنس الوحید» ومن غاب عنه المطرب» 
وأحسن ما سمعت؛ ومكارم الأخلاق» والکنایة والتعريض» والظرائف 
واللطائف؛ وسر الأدب» وغرر ملوك الفرس وسیرهم. والإعجاز والإيجازء 
ونسيم السحرء وما جرى بين المتنبى وسيف الدولة» ولطائف الصحابة 
والتابعین» والفرائد والقلائد: وخاص الاص؛ ولطائف العارف؛ وتار 
القلوب والاقتباس من القرآن الکریمء وت حفة الوزراء» وتحسین القبیح وتقبیح 
ا حسنء والغلمان» وسجع المنثور؛ والتوفيق للتلفيق» وطبقات الملوك وأحاسن 
احاسن» وغرر البلاغة» وطرف البراعة» وتتمة البتیمة(۲) ... وغيرها. 


و A‏ 
اکن سی 2 
کی ا 
صے-ے ےے ںا 
7 مرس با الم 
7 عو لا وج اپ 1 
)١ (‏ صدرا حدیٹا عر دار العسحابة للتراث و وی 


(٢)یظر‏ فى ترحمته :البداية والنهاية:( 44/١1‏ )؛ودمية القصر:( ۹11/۲ ).ومعاهد التنصيص:(؟/ 
۳ والذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة:( ٠١٠ / ٤‏ )» وزهر الأداب: ( ۱۲۷۱)ء وشذرات 
الذهب :( ۲٩۰/۳‏ )۰ والعبر فى اخبار من غبر:( ۰0۲۳/۲ وكشف الظنون فى غير موصع» وهدية 
العارفين:( 1۲۵/۱ )؛ ووفيات الأعيان زر ٣‏ /۱۷۸)ء وبرد کلمان : (ہ /۱۹۷/۱۸۰ءء ودائرة المعارف 
الإسلامية :( ٦/۱۹۹/۱۹۸)ء‏ ومعجم الؤلفین:( ۹ /۱۸۹ءء والاعلام:ر؛ .۱٤١/١٠٦۳/‏ 


[۸/ درر الحكم/ صحابة] 


۵ 
یر ےج 


وکتاب« درر الحكم »آشار إليه بروکلمان فی كتابه[ ٥‏ /٦۱۹]ء‏ وأشار 
إلى نسخته الأولى» المودعة بدار الكتب» وقد اعتمدت فى إخراجه على هذه 
النسخة بالاضافة إلى نسخة أخرى سوف يأتى بيانها : 
١‏ الىسخة الأولى: 
وهی بخط «یاقوت المستعصمى »مکتوب على غلافها:« کتاب درر 
الحكم/ للثعالبی/ رحمه الله/ تعالى» وعليها بعض التملكات وخاتم دار 
وقد کتب فى نهاية هذه النسخةه محمد الحسن السمان ا حموی الأزهرى» 
ابیاتا لياقوت الحموى فى الاشادة بحسن خطه تبدا بقوله: 
(....ومن شعر ياقوت قوله : 
آرونی مرشدا فی لفط مثلی ‏ ومن آحیا الکتابَةٌ ف البلاد؟ 
فلا فی الشرق لی ضد یضاهی وی یا 
وبعد ذلك آربعة آبیات آخری کل بیتین من قافية» يشير فیها إلى طریقته 
فی الکتابة والإشادة بحسن خطه» فتنتهی بقوله ١:‏ انتهی باختصار فی سنه 
۸ھ سادس يوم [من] شعبان المعظم صباحاء كاتبه ا حقیر (محمد 
الحسن السمان ا حموی الأزهرى»)» وبعد ذلك خاتم دار الكتب المصرية» وقد 
أشير فى فهارس الدار أن تاريخ كتابة هذه النسخة سنة ١/5ه.‏ 


۲ - الدسخة الثانية : 


وهى بخط( محمد الحسن الحموى ) مكتوب على غلافها: 
[۹/ درر الحكم/ صحابة] 


( درر ا حکم / للثعالبی نقلت عن نسخة بخط/ « ياقوت المستعصمى ) 
المتوفى سئة ۹۸٦ھ‏ وقد نسخھا[ یاقوت ] سنة ١۸١٦ھ‏ وکان الفراغ من 
نسخها فى 17 من] ربيع [الأول] سنة ۱۳۱۹ه/بقلم ا حقیر( محمد الحسن 
ا حموی ) . عفا الله عنه ۔ )ء وهی تحت رقم ااه أدب ميكروفيلم 
۹ وتقع فی ۰ ورقد. 

وواضح أن هذه النسخة منقولة عن النسخة السابقة» ولكنا نجد بها بعض 
الزيادة» اد إن النسخة الأم تنتهی عند قوله :« ...آبدل تک بتكته )» ويوجد 
بعد هذا الكلام أربع حكم فى هذه النسخة» ولعل السبب فى ذلك فقدان 
إحدى أوراق النسخة الأم السابقة. 


وتنتهى هذه النسخة بقول الناسخ:«تم ا جموع بحمد الله ۔ تعالى وحسن 
توفيقه » وفرغ من نسخه ا حقیر( محمد الحسن الأزهرى بن أحمد بن محمد 
السمان ا حموي فى ست[ من ]ربیع[ الأول ] سنة تسعة عشر وثلاثمائة وألف 
من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف سيدنا محمد النبی الأمی ۔ صلی 
له علیه وعلی آله وصحبه وسلم. 

وقد دفع هدية مضرة صاحب السعادة« عمری زادة الفاضل الأفضل 
اللیالی والایام آمین». ۱ ه 


[۱۰/ درر الحكم/ صحابة ] 
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] درر الحكم/ صحابة‎ /۱۷٦[ 
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ضبط نصه وقدم له 


رات 


دیا ]دا عي 


ےس 
للشرِ وا لتختييت .واللؤزيع 
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وما توفيقى إلا بالله 
قال رسول الله . کل ۔ : «ما اکتسب احد أَفْضَل من عمل بهدیه إلى 


تر ۶ ور 


هدى ويرده عن وع گار 


5 


قيل لو بلول )40 :تعد اجانین؟ قال :هذا يَطُولَ ولکنی أعد العمّلاء! 
ان یم و سے مر 5 2 2 و 
قال( ان زرارة)(”) : جالس العقلاء آعداء کانوا 91 أصدقاء» فالعقل یقع 
على العقل (5) 


2 


قيل حکیم : من أنعم الناس عيشأ ؟قال : امن :کفی أمر دنیاه» ولم يهتم 
تفت 


م و وه ” 


رات » ومن إذا رضی 1 بخرجه ۰ إلى ام ومن 7 در يتناول 
ما یس له. 


(۳) حديث” موضوع. آخرچه الحارث بن أبى أسامة ( ۸۲۱) زوائد الحارث» فيه داود ب بن اضبر» التهم 
بوضعہء وانظر كلام العراقى فى المغنى ( ١‏ / 87 )» وابن عراق( ۲٠۲/۱‏ ) فى تنزيه الشريعة [الدار]. 
٤(‏ ) بهلول بن عمرو الصيرفى من عقلاء اشجانینء له أخبار ونوادر وشعر» ولد فى الكوفة واستقد مه الرشيد 
وغيره من الخلفاء لسماع کلامه» كان فى منشاه من المتأدبين ثم وسوس فعرف بانجنون وكانت وفاته 
نحو ۱۹۰ھ = ۸٦‏ م الأعلام: ۷۷/۲ 

رد ) أسعد بن زرارة بن عدس النجارىء من الفزرج» أحد الشجعان الأشراف فى الجاهلة والإسلام من 
سكان المدينةء الأعلام :( ۰/۱ 

.)۲۳ ٤/ ٣( الوصية قالها لعاوية» ینظر :ن اه ۰ء نهاية الأرب:‎ )٦( 

(۷) ینظر :نثر الدر :( 4 /۲۱۷) 


[۱۹/ درر ا حکم/ صحابة] 


قیل : اع من الشقاوة تخود العین اوه القلب» والإصرار على 
لیب 70+ 

قیل : ثمائیة إن او یی یی ی 
الیها والتأمر على رت ابیت و ایر من أعدائه» و الفضل من 
لام والدّاخلٌ بین اتْنيْنٍ من غير آن ید خلا والستخف بالسّلطان» والجالس 
مجلساً لیس له باعل والقبل بحدیثه على من لا یسمع منه (۸) . 

قیل : اثنان یهون علیهما کل شی :العالم الذی یعرف العواقب 
وا جاھل الذی لا یدری ما هوفیه. 

قیل : شیان ينْبغى للعاقل أن يحذرهما : الما والأشرار. 

قبل : شيفان يدبران لاس :القضای والرجاء. 

يقال : فساد آکثر الأمور من خصاتين :إذاعة السرء وائتمان أَهُل العُدر. 

قال : علی ۔ رضی الله عنه من استطاع أذ جع نقسه من ارم خسال 
فهو ا آن ینزل به مکروه : اللجاج» والعجلت والتوانی والعجب(۹)؛فثمرة 


م a‏ رھ" 


اجاج : الحيرة ‏ و ثمرة العجلة #الندامة رت التوانى هه ای 


° ۔ھ 


البغضة 
قال رسول الله ۔ صلوات الله عليه وسلامه . :«اعتمد بحوائجك الصباح 
الوجوه . فان حسن الصورة أول نعمة تلقاك من الرجل»<۱۰) . 


زی رالد دو مماو و 

(5) العجب : الك الهو والبغضة :القت والكره» يقال :بغض الشَّىء بَعَاضَةٌ وبعطة :صارمقوتاً مكروها. 

2 ٠)حديث‏ موضوع. .أخرجه ابن أبى الدنیا ( ۰)5۲( 54 )فى قضاء ا حوائج؛ وأبو نعیم( ١55/7‏ )فى 
الحلية» والجرجانى( ص / ۳۸۰) فى تاریخه, وابن حبان (۲4۸/۱ )فى المجروحين؛ وانظر الكلام 
عليه فى السلسلة الضعيفة( ۱4۹۱ ) للالبانى »ومجمع الزوائد( ١54/4‏ )للهيشمى» اللالی المصنوعة 
( ۱/۲ ) للسيرطىء الیزان ( ۰۳۲۷/۱ ۰۰۰۸ )۰۱۳٦٣‏ للذهبى.. [الدار] 


] درر ا حکم/ صحابة‎ /۲٢[ 


قال« سعید بن العاص)(١١)‏ موطنان لا أعتذر من العی(۱۲) فيهما:إذا 
سات حاجة لنفسى» وإذا کلمت جاهلا. 

قیل : صار« الفضل بن الربيع 2٠١06‏ إلى« آبی عباد )فی نک سال ڪاه 
فارتم علیه؛ فقال :يا آبا العباس» بهذا اللسان خدمت خلیفتین» فقال :إل 
تعوذنا أل سال ولا سال 

قال رجل لآخر :لقد وضع منك سؤالك» فقال :لقد سال( موسی) 
و«الخضرٌ» أهل قرية قابوا أن يُضيّفوهماء فواللہ ما وضع هذا من نبى الله 
وعالمه» فكيف يضع منى؟! 

فيل : ل«زرعة» :متی تعلمت الکدیة(*۱] والسژال؟ قال : یوم ولدت 
منعت التّدى فبکیت» وأعطيته فسکت. 

قیل : اللطف فى السالة أجدى من الوسيلة 

قصد ابو الحسن الوراق» «سیف الدولة ) فی جملة الشعرای فناوله 
درجا(*۱) یوهم أن فيه شعرا؛ فنشره سیف الدولة وقال: لیس فيه شیء 


(۱۱) هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموى القرشى »صحابى من الأمراء الولاة الفاتمين» 
وهو أحد الذين كتبوا للصحف لعثمان» توفى سنة 9ده الأعلام :( ۳/٦۹۷,۹)ء‏ والإصابة : 
الترجمة ( ١51؟؟).‏ 

(؟١)العى:‏ العجر 

٣١ (‏ )الفضل بن الربيع بن یرنس, أبو العباس :وزير أديب حازم كان أبوه وزیرا للمنصور العباسی... 
الأعلام : ره /۱4۸) 

4 ۱) الکدیة: يقال: کدی الرجل یکدی وا کدی :قلل عطاءه» وقیل: بخلء وبلغ الناس" ية فلان :إذا 
سو وی وہ 
ویقال : أكدى ای الح فى المسالةء تقول: لا يُكديك سؤالی آی: لا يلح عليك [الدار]. 


١5 (‏ )الدرج:الورق الذى یکتب فيه 


فقال :سیدنا يكتب لعبده فيه شیثا(۱۳) ؛ فضحكك وامر له بجائزة. 

سال آعرابی«عبد اللك» فقال له:سل اللہ فقال:قد سالته فاحالنی 
عليك ؛ فضحك وأعطاه. 

[ قال ] حاتم الطائی : 


2 


آماوی إن الال غاد ورائح 
ويبقى من الال الا حادیث والذ كر . 
لما انھزم( أمية بن عبد الله ) ( لم يدر الثاس كيف يهنئونه!؛ 
فد خل« عبد الله بن الاهتم » فقال :الحمد لله الذى نظر لنا عليك» ولم ينظر 
لك عليناء وقد تقدمت الشهادَة بجهدك؛ فعلم الله حاجة الإسلام إليك 
فابقاك له. ۱ 


للحطيئة لما حبسه( عمر» ۔ رضی الله عنه ۔ بسبب« الزپرقان (۱۹) : 


(۱5) فی نسخة:ه یکتب فيه لعبده شيئاً»» ویلاحظ أن اخلاف بین اللسختین قلیل جداً وذلك لان 
إحداهما اصل للاخری. 

( ۱۷) دیوان شعر حاتم بن عبد الله الطائی واخباره ن( ۱۹۸ /۱۹۹) دراسة وتحقيق د.عادل سلیمان جمال 
الخاجی ۱۹۹۰۵۱۱۱ وهذا البیت ثانى بيت من قصيدة مطلعها : 

آماوی » قد طال الجنب والهْجرٌ وقد عذرتنی فى طلابكم ال 

(۱۸) أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموى القرشى» وال من آشراف عصره ولی خراسان لعبد اللك 
بن مروان توفى سنة ۸۷ه. الأعلام :( ۲ ۲۳) 

( ۱۹ ) کان« الزبرقان »استعدی علیه« عمر اوزعم أند هاه فلا أنشد عمر ؛ واقعد فإنك أنت الطاعم 
الکاسی . 
قال :مارا قال لك باسا.قال لزبرقان :سل ابن القْرَيمَةٌ . يعبى حسان . فان يكن هجانی فلا سبیل 
علیه؛ فارسل إلى خسان؛ فساله :هل هجاه بقوله: ۱ 
اعد فإنك أنت الطاعم الکاسی 
قال: قد هجاه وأقبح به فحبسه ».دیوان الحطيقة :( ۱۹۱). 


۱۳1 درر الحكم/ صحابة] 


ماذا تقول قراخ بذى فرع 
حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 
a‏ 
فاغفرعليك سسلام الله يا عمر 
[ وقال ]« البحترى) : 
وماهده الأيام إلا منَازل 
ےج مات 
وقد هذبتك الثائبات وا 
صفا الذهب الإبريز قبك بالسسبَك 
أما فی رسول الله ایت اوه 
مكلك محبُوسًا على الظّلم والاْك 
آقام جميل الصبر فى السجن برهة 
فال به الصبر اليل إلى للف 
قال« العتبی »سالت أعرابياً عن الهوى فقال :هو اَظھَرُ من أن يَحَفى» 
وأخفى من أن يرى» فهو كالثار الكامنة فى الحجر الأکدر(*) ان قد حته 
أورى» وان ترکته تواری. ۱ 
قال بعض الفلاسفة:لم ار حقاً أشبه بباطل» وباطلاً آشبه بحق من 
العشق؛ هرل جد وجده هزل» أوله لب وآخره عطب. 
قيل لحكيم :مالمنفعةٌ فى الولد ؟فقال :یستعذّب به العيش» ویهون به 


(۲۰) ديوان البحتری:( ۱۰/۳ ) تحقيق :حسن كامل الصيرفى دار المعارف ۰۸۱۹۷۷ 
( + ) ا حجر الأ كدر : أى الصلب [ الدار ]. 
[۲۳/ درر ال حکم/ صحابة] 


الموت. 

قيل :لاعب ابنك سبعاء وعلَّمْهُ سبعاء وجالس به إخوانك سبعاء بين لك 
ای مو دك ا 

قال ( جعفرٌ بن محمد ) :البنات حسنات» والبنون نعم؛ فالحسنات مثاب 
عليها؛ والنعم مسعول عنها. 

قيل لبعض الزهاد :لو تروجت فربّما يكون لك ولدء قال : 

کفی بالئرھید فيه قول الله تعالى :نما آموالکم وأولاد کم فتتة فة ۳ 

قیل لبعض الصیادین:ما أكثر ما يقع فى شبكتك ؟فقال :الطیر الا (*)؛ 
فقيل :هلك المعيلُون . 

عير رجل ابنه بأمه» فقال:هى والله خيرٌ لی منك؛ لانها احسنت لی 
الاختیار فولدتنی مرن 2 وأسأت الاختيار فولدتنى من ام 

قال رسول اللہ . تله .:«الوالد باب من آبواب اة فاحفظ ذلك 
الباب ؛(۲۴) , ۱ 

قال رجل لابنه : یابتی.. ماأطيب الفکل: قال :اليثم طیب منه يا أبتى ! 

مع أعرابى رجلاً فقال :ذاك من شجر لا يخلف ثمره» ومن ماء لا 
یخافت کدره. 


)بي لك : بعد لك والراد أنه سیکون یوما بعیدا عنك» اخلف :الراد كان امتدادا لك يقال :1 خلف 
الزرع : إذا ظهر فيه ورق بعد ورق قد تساقطء خلف : تغير وفسد. 
:الآية ١٠١‏ . 
) الزاق : الديك : زتا الطائر - زقوا وزقاء: ای صاح[ الدار] . 
(؟؟)حديث صحيح. أخرجه الترمذى (۱۹۰۱)ء؛ وأحمد (٥/٦۱۹))؛‏ (445/5)» والطيالسى 
( ۳۶/۲( وابن حبان 7٠١55١‏ )» والحاكم 49 /؟5١)‏ وصححه وأقره الذهبى. [الدار] 


]4 درر الحكم/ صحابة] 


[ قال ]« حبیب بن اوس الطائی ؛(١۲)‏ : 
فُروع لا ترف عليك إلا 
شهدت لها على طيب الأروم(*" . 
وفی شرف ا حدیث دلیل صدق 
ری امرف تم 
قال الف صلوات ال علیه وسلامه - من خطبة بخطبها علی ناقته 
العضباء :«آیها الناس... كأن ا حق فیها على غیرنا وجب ؛ وكأن الوت 
فیها على غیرنا کتب , وكأن من نشیع من الأموات سفر عما قلیل إلينا 
راجعون» نبوئهم أجداتهم ونأکل ترائهم كأنًا مخلّدون بعدهم ۲۲۱ . 
قال علی . رضی الله عنه ۔ نکم فى أجل محدود وامل مدود» ولفس 
معد ود ولابد للاجل أن یتناهی. 
وللامّل أن يطوىء وللئفّس أن یحصی. 
آنشد ( العتبی) وقد وقف عقبرة: 
اوھ لاقوام لنا حلفا 


آقناهمو حدثان الدهر والأبد 


(٤٢)ھو:ابو‏ تمام» ينظر دیوانه بشرح الخطيب التبريزى :( ۱۱۳/۳ ) تحقيق محمد عبده عزام» دار المعارف 
۴۲ء 

( ۲۰ ) الأروم:الأموال» والارومة : الأصلء بوزن الأكولة. [الدار] 

(1؟)حديث طعيف. أخرجد ابو نعیم( ۲۰۲/۳ ) فى الحلية» وابن عدی(۱ /۸۱/۷۰)۳۸۹)فی 
الكامل» وابن حبان ر ۹۷/۱) فى انجروحین, والبزار كما فى المجمع( ۲۲۹/۱۰)ء وانظر الكلام على 
أسانيده فى تنزيه الشريعة( ۳۲۲/۲ )» والميزان( ۷۹۸۳)ء ولسان الیزان( 4 ۱۸ ). [ الدار] 


/۲٢[‏ درر الحكم/ صحابة] 


مدھم کل يوم من بقيتنا 
ولا يؤوب إلينا منهم أحد 
قال رجل لابی الدرداء :مابالنا نكره الموت؟ فقال :لأنكم آخریتم 
آخرتکم وعمرتم دنياکم» فانتم نَكْرهون أن تُنقَلُوا من العمران إلى ا خراب. 
فيل : 1 دنف« المأمون)("") أمر أن 007 له جل وجعل یتمرغ فيه 


7020 ان لأ يرول ی رل کن 


قال رسول الله له :«لاتظهر الشماتة بأخيك » فيعافه الله ويبتليك ٠٠١(١‏ 
قال آمیر الوّمنین علی رضي رت سے إن صبرت 
جری عليك القدر وأنت مأجورء وإن جزعت جری عليك القدر وأنت مأزور. 
قیل فی قول الله تبارك وتعالى :ظ هو القادر علی أن یعث علیکم عذابا 
من فوقکم أو من تحت آرجلکم ۰'4 ای فی السلطان والسقل. 
فال مان بن ثابت ال( ا حرث بن أبى شمر الغسانی : 
اث الا رد اتد بن المنذر ماك ووالله إن قفا أحسن من 
وجهه» وشمالك ی ا 3 وان عدتك احضر من نقده» وغدك أوسع من 


یو مه » سك أرفع من سريره» واملك آشرف من آبیه 
قیل :کان « لعبد الله بن عمیر »سبعون ذكراً كلهم یطیقون حمل السلاح. 
تفاخر رجلان وتراضيًا بابی العیناء فحكّماه» فقال :آنتما كما قال الشاعر: 


(۲۷) دنف : استد مرضه شی عى الموت 
(۲۸)حدیث ضعيف. آخرجه الترمذ ی( ۲۰۰۸ )» وأبو نعیم( ۱۸۱/۵ )فى الحلية» وا خطیب(۹ )۹٦/‏ 
فى تاريخد؛ وانظر الکلام عليه فی :المغنى( ۱۸5/۳ )للعراقی الفوائد( ۲٦٢‏ )للشو کانی» واللالی 
(۲۲۸/۲) للسیوطی ,وتنزیه الشريعة( ۲ / ۳۹۹ )لابن عراق[ الدار ] 


٩۵ : لاية‎ 


( ۲۹ )سورة الا نعام : الایة 


هارا عبادی [ذا قیل تنا 
بشرهما یوما يفول کلاهسا 
[ وقال ]شاعر: 
إذا كنت لا ترجی لدفْع ملم 
لانت قن سان حاف 
ولا نت يوم الحشر ممن یشفع 
عي لك فى لمات تلق وا 
: وعود خلال من وصالك أنقع 
قيل لبزرجمهر :ما السعادة؟قال :أن يكون للرجل ابن واحد» فقيل :الواحد 
یجُشی عليه الموت.قال :لم تَسالنی عن الشقاوة. ۱ 
غضب رجل على مولاه فقال :اسالك بالله إن علمت أنّى لك أَطْوَعٌ منك 
لله؛ فاعف عنی عفا الله عنك» فعفا عنه. 
دخل ذو دنب علی ساطان فقال :بای وجه تلقانی, فقال : بالوجه الذی 
آلقی به الله وذٹری الیه اكت وعقابه اکبر؛ فعفا عنه. 
قیل :استعمال الحلّم مع الأميم» اضر من استعمال الل مع الکرم. 
ومنه قول آبی الطیب(۳۰) : 
ووضع الندي فى مضع السيف بالعلا 
مض ولع اسف فی مضع دی 


" العارف ۱۹۸ . 


[۲۷/ درر الحكم/ صحابة] 


قيل: اجعل لكل کلب كلا يهر دونك» فالعرض لا يصان بمثل سفیه 
يَصولء وحاد يقول. 

قیل : العدرٌ عدوانء عدو ظلمتَدُ وعدو ظَلَمَّكَ؛فإن اضطرك الدهر أن 
تستعین باحدهما فاستّعن لان ظلمك» فاثه أحرى أن يعينك» لان الذى 
ظلمتَه موتور. 

قلت : والظالم آقوی على الإعائة من الظلوم. 

قیل : لا یی العدو القوی بمثل ضوع له فإن الریح العاصۂ 
الاشجار لتابٰھاء ويسلم منه الثبات لل “ 


[ وقال ۲«ابن نبَائة السعدی )(۳۱) : 
واذا عجرت عن العدو فُداوه 
وامزج له إن الزاج وماق 
فالثار بالاء الذئ هو ضد‌ها 
تعطی النضنا ج وطبعها الاحراق 
قيل :لیس بعد العداوة الجوهرية صلح وإن اجتهد فليس الاء ۔ وإن أطيل 
(سخانه - عممتنع من إطفاء النار إذاصب عليها. 
دخل[ عثمان ](۳۲) على ابن مسعود . رضی الله عنهما . عائد! فقال 


ماتشتکی ؟قال : دُوبی.فقال :وما تُشتّهی؟ قال:رحمة ربی» فقال :الا 
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۳١ (‏ )عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباتة التميمى السعدی» أبو نصر:من شعراء سيف الدولة بن حمدان 
توفى ببغداد سنة ه ٤٥ھ‏ الاعلام :( ٤‏ ۰۲۳ ۲). 

( ۳۲ )زيادة من نثر الدر:( ۲٢‏ /۷۰) وفيه أطراف من هذا الخبر فى غير موضع» ونسب هذا القول لأبى 
الدرداء فى عيون الا خبار:(٣/٤٥).‏ 


[۸/ درر ا حکم/ صحابة] 


دعو لك طبيباء فقال :مامنعتنى قبل الیوم فلا حاجة لی فيه اليوم نے فد عه 
لعيالك.قال إنى علممُهم شيعا إذا راو لم يفوا سمعت رسول الله ۔ 
يقول : «من قرأ كل يوم وليلة الواقعة لم يفتقر أبدا ٣٣۴۱‏ . 

دخل( مُختیشُوع »على« یحبی بن خالد ) بعقب حر فقال له : توق فان 
حى ليلة تأثيرها فی البدن سنة» وعنده وكيم» فقال:صدّقء فقال 
يوحي مارت تصديقك ایا فقال :قال النبی - ل :احمى ليلةكقارة 
سنة»۳۹۱) ؛ فعلمت أن هذا كما قال. 


کتب« على بن القاسم.بلغنی من حال رمد عرض له ما أظلم ناظری؛ 
وأرمد خاطری » وآذهلنی عن کل مهم» وصغر فى عینی کل ملم. 
[ قال ] عبد الله بن العتز: 

قالوا ؛اشتکت عینه, فقلت لهم: 


o 0‏ م 2 ا و 
من كثرة القتل مسها الوصب 
عي درو 2 5 ممم 


حمرتها من دماء من فتلت 


فول ر ر 


والدم فى التصل شاهد عجب 


(۳۳ )حدیٹ ضعیف. أخرجه أبو یعلی» وابن ابی أسامة كما فى المطالب( 71/18 )» والبیھقی( ۲٤۹۸‏ )» 
( ۲۵۰۰۰۲۹۹ )فى شعب الإيمان» وابن السنى( ٤‏ 1۷ )فى عمل اليوم والليلة» انظر الكلام عليه 
فى :السلسلة الضعيفة( ۲۹۱ )۰ المغنى( ۳۶۲ )» المشكاة( ۲۱۸۱ )للتبریزی. [الدار] 

٣٤ (‏ )حديث ضعيف.أخرجه القضاعى فى مسندہ الشهاب »كما فى المغنى( ٤‏ / 781 )للعراقی» وقال :من 
حدیث ابن مسعود بسند ضعيف. 
قلت :وضعفه الذهبى فی الطب النبوى( ص١٥۱)ء‏ وقال ابن القيم( 4 ۲ص )فى «الطب 
النبوی » :روی فى اٹ ٹر لا أعرف حالد. 
وأخرجه موقوفا من كلام أبى الدردای البیھقی( ۹۸۹ )فى الشعب بسند فيه ضعف [الدار] 


[۲۹/ درر الحكم/ صحابة ] 


قال طبیب لریض :لا تاکل السسّمكَ ولا الحم فقال :لو کانا عندی ما 
مرضت !! 
مرض امیر المؤمنينة على » ۔ رضى الله عنه . فدخل إليه الناس فقالوا كيف 
تَجده؟قال :بش قالوا: هذا كلام مثُلك» فقال :أجل إن الله یقول: 
« ونبو كم بالشُر و الخير فتة ٠١4‏ فالحیر :الصحق والشر المرض 
خرج 7 الله يطوف بالدينة ليلا فمر بامرأة من نساء جنده وهى 
35 
تطاول هذا اليل وازورٌ جانبة 
وارقتی لا ضجیم الاعبه 
فو الله لولا الله والنار بعد 
لحرك من هذا السریر جوانبة 
ثم نفس وقالت :هان على ابن الخطاب وحشتی فى بیتی» وغيبة 
ے۔ در ےر اد 


م۶ و و 


كم تصبر الرأة عن الرجل ؟فقالت :أربعة آشهر. 

قال« جالينوس» :من كان له رغيف فليجعل نصفه فى الئرجس؛ اه راعى 
الدماغ؛ والدماغ راعى العقل. 

قال ای بن علق . رضی اله عنهما - جاو رسول الله صلوات 
۱ الله عليه وسلامه 3 وہکلتی يديه ورد وقال 7 ا رياحين أهل الجنة 


, سورة الأنبياء: الاية هم"‎ )٣۵( 


[۳۰/ درر الحكم/ صحابة] 


ماخلا الاش 0¢( : 


۲ ل 5 2 م مرلو دعر مرو م2 ع تشاع ۵ 52 
ذد کر البطيخ فقال بعضهم :هر فاكهة» وأدم» وحلواء» وأشنان» وعند 
العدم قعب للمدام ” به ف الحمامء ويه فسو از گر طعام. 


۳ 
5 الو مه ۶ 


قال رسول الله . - :«مامن رجل یغرس عرسا ء أو یزرع رع فیاکل 
مه إنسان تس كان له به صَّدقَة) (257. 


قال رسول الله ا ۔ :«]کُرموا النْخْلَة فإنّها عمتکم »۲۳۸۱ . 


EY‏ ارد و ھت فقال :هن الرّاسخات فی الوحلء 
المطعمات فى الحْلء تخرج آستفاطا(۳۹) عظاک وأوساطاً كائها مت رياطاء 


ثم تبّفری عن قضبان الُجین مَنْظُومة باللؤلق این فش تھا ا 


ّمه سمس 


بالبرجّد الأَخْضَرء ثم يصيرٌ عسلاً فى لحاء مُعلقاً فى الهواء. 


0 7 فی ا لا کت لامر 00 


E 7 


)۳٩(‏ حدیث ضعيف جداً.اخرجه البيهقى( ٢٥٥٥‏ )فی شعب الإیمانء والطبرانی فى الأوسطء وأبو نعیم 
فى « الطب النبوی ۰۲ والدیلمی( ٣۸۲‏ ۳ )فى الفردوس. [الدار] 

(۳۷) حدیث صحيح.أخرجه البخاری(۱۳۵/۳) ومسلم(۱۵۵۳)» وأحمد (۰۲۲۹/۰۱۷/۳ 
۳ والترمذى( ۰0۱۳۸۲ والدارمی( )۲٦۹/٢‏ فی سندہ؛ والبیھقی(٦/۱۳۷ء‏ ۱۳۸) فی 
سئنه الكبرى. [الدار] 

(۳۸) حدیث موضوع.آخرجه العقيلى( 4 / ١51‏ )فى الضعفاء الکبیر؛ وابن عدی( ٣٥٣٤/٦‏ )فى الکامل: 
وأبويعلى» كما فى امجمع( ۸٩ ۳۹/٥‏ وابن أبى حاتم» وابن السنی؛ وأبو نعیم كلاهما فى 
٥‏ الطب النبوىهكما فى الدرالشرر(؛ /۹٦۲)ء‏ وانظر الکلام عليه فى السلسلة الضعيفة 
( ۲۱۳ ).[ الدار ] 

(۳۹) ال سفاط :أوعية من قطبان الشجر توضم فيها الأشياء كالفاكهة ونحوها. 


[۳۱/ درر ا حکم/ صحابة ] 


قال رسول اللہ . 43 . :درفع عن أمتی تی ا خطاً والنسيان)! 43 
[ قال ] احمد بن ابی قین : 
أحين کرت حسادی وساءهم 
۵0 3ى اهر 
فان تكن هقوة اوزلَة عرضت 
انقطع( عبد اللك » عن أصحابه» فانتهی إلى آعرابی فقال : 
ما هر فى عبد الملاك اتال :ظالم جار بان فقال :ویحك, انا عبد لال 


چم 7 


فقال :لا حيّاك الله ولا بَيّاكء أ كلت مال الله وضیعت حرمته» فقال له :ويحك 
أنا اضر والقع. قال ررق الله نَفْعَكَ و آمننی ضِرَّكَ إفلمًا وصل إليه 


خیله علم صدقّه» فقال : ياأمير المؤمنين» ار الله بلك الدين »اكت على ماجرى ؛ 
فاگجالس بالا مائة. 


غضب عبد املك »على رجل فلما ا به قال :السلام عليك یا أمير 
الومنین» فقال :لاسلّم الله علیلت فقال الرجل : 


ما هكذا آمر الله إنما قال :ا إذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو 
ردوها 4 ۰۱ فعفا عنه. 


ای( غر بن زائدة ) بأسرى فأمر بضرب آعناقهم فقام غلام منهم 


(4۰ )حدیث صحيح. أخرجه ابن ماجد( ۲٥‏ ۲۰ )» وا حاکم( ۱۹۸/۲ )وصححه وأقره الذهبى» وابن 
حبان( ۱۷/٩‏ )من حدیث ابن عباس. 
وأخرجه الطبرانی( ۰ ۱۸۳ )فى الکبیر من حدیث ثوبان, وفیه ضعف. وروی عن ابی ذر؛ وابن عم 
وأبى بکرق وآم الدردای وانظر: إرواء الغلیل( ۲۳/١‏ 1" . [الدار] 

(4۱) سورةالنساء:الأية در 


1 درر ا حکم/ صحابة] 


وقال:تاشدتك الله آلا تقتلنا ونحن عطاش» فقال: اسقوهم» فلمًا شربوا 
قال :ناشد تك الله لا تقتل ضیفانك؛ فخلى سبيلهم. 
قال« المأمون »لا حمد بن أبى خالد رر يكلف ٗ۲ ۰ء أن 
اورف فا :ان رای آمیر ام ان يشب ویجعل مہرم سامتلا 
ری لها رن رکا سی :بها لعن كنا سی فااٹ إلا لوا 
قیل : إذا فلت الدنیا على إنسان أعارثه محاسن غيره » وإذا أَديْرَتَ عنه 
سلبته محاسن نفسة!! ا 
قال«ابن القفع) : كثرة انی يخلق العَقّلَ» ويطرد القناعة» ویفسد ا جس . 
قال بعض الصوفية : إن العنایات لا تضر معها ا جنایات. 
قال افع ون ا 
اطع اهر بحسن وأُجلی كربة لا تنجلى 
کل ملت مامتا جو لٹ ور اسيل 
وأرى لیام لا تدنی الذى ار داف تی اعلی 
قعدرابن أبى عتیق »یوم وقال :لیت اا فنطبخ( سكباجا ) شا لبت 
أن جاءه جار بصّحفة فقال :أَعطونا قليل مَرّق» فقال:جيرائّنا یشمون رائحة 
الأمانی. ۱ 
قال رسول الله ته . :وأخوف ما أخاف على امتی :الهرى , وطول 
الأمل ما الهوى فيعدل عن الحق, وم طول الأمل فينسى الآخرة)(') . 


٤۲ (‏ ) حديث ضعيف جدا. أخرجه ابن عدى( ۱۸۵/۰ )فى الکامل؛ وفى سنده على بن ابی على 
اللهبی من المتروكين ؛ وقد صح موقوفا من قول على بن أبى طالب رضى الله عنه.[ الدار] 


[۳۳/ درر الحكم/ صحابة ] 


چام م2 


قدم وفد بنی تميم على« عبد الملك )وفیهم« عمرو بن عتبة ) 


2 7 سه ,في 32 ل رق ما اه م 
فقال : يا آمیر المؤمنين نحن من تعرف» وحقنا لا ینکر وجئناك من بعید» 


روج وی امار براااي اراس 
یا آهل الم هؤلاء قومى وهذا كلامهم. 
کان بیرغ على« آبی العیناء )شیء فتأخر عنه» فتقاضی به مارا ثم 


سر مق 


0 وقال ۷ حاحة ل فيه) فان رق لا رزق» ویلاء لا عطاءومحنة لا 
قال رسول الله تله . ١:‏ إن الله پبغضٗ من عباده البذىء الفاحش السائل 
ا 
فى كتاب الهند :لا يثرن الرجل على أخيه فى المسالة» فإن العجل إذا 


اس مس م 5 


فرط فی مص أمه لطحته ونحتة. 


فى کتاب الهند :ثلائة ترید فى الأُنس:التزاوزُ فى الرجال. والمؤاكلة 

دخل علوى على« أبى السائب »فنظر إلى إبريق» فقال هبه لی» فقال : 
ليف أستغنى نه » فقال :هب ۴ هذا الطْست(۱۶۰) فقال : هو من جھاز ای 
فانا أتبرك بەء فقال :هب لى تلك المنارة» فقال« ابو السائب ؛ :صلوات الله على 
المسيح إذ لم يترك فى أمته ولدا يؤذيهم. 


٤۳ (‏ ) حدیث صحيح .أخرجه أحمد( ٠١5/5‏ ) والطبرانى( ۳۹۹) ٥٠٤(‏ )فى الكبير من حديث أسامة 
بن زيد» والبيهقى( ٩۲۰۳ ( ۰) ٦۲۰۲‏ ) فی الشعب من حدیث آبی هريرة» وله شواهد كثيرة» انظر 
بعضها فى السلسلة الصحيحة ( ١‏ ۱۳۲ )1 الدار ]. 

٤ (‏ ؛ ) الطست: إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه يغسل فيه» والعامة تقول : الطشت. 


3 درر الحكم/ صحابة ]| 


قیل : می تقل عليك بنقسه وعمك بسواله؛ فوله مدك آذنا کا وعينا 

قيل : كان الا حنف مطيعاً لجاريقةو بر #فقيل له فى ذلك» فقال: كيف لا 
آطیع من لى إليه کل یوم حاجة. 

قال لقمان :شيئان لا يحمدان الا عند عاقبتهما :الطعام وامرأة»فالطعام لا 
تیا کو با زالراة لا تمه مس رت 

تروج رجل سیئ ا لق امرأة فقال :اما انا سیئ ال فإن كان بك صر 

على المكروه وإلا فلست أغرك من نفسی فقالت :اسواً لا من أحوجك إلى 
سوء الْلّق»فتزوجها فما جری بينهما وْحشّة حتى فرق بينهما الوت. 

قال« شریح )(*؟) رت امراة ھا فلم ببیت بهاء قالت: عرفی 


وو سےے 


خلقك لأحسن مداراتك فعرفتهاء ف سنة معھا یزداد شغفى بھاء فلما 
كان بعد سنة دخلت 57 فإذا 07 قاعدة» فسالتھا عنھاء فقالت :هی می 
ددعت وقالت : کیف رضاك عن صاحبتل فشک نها فقالت:اسرا ما تکون 
للراة خلقا إذا حَطیّت" عند الزوج» وإذا ولت فان رابك شىء فعليك 
بالستوط فقلت :أشهد أنّها ابتك جراك الله خيرا لقد کفیتنی الرياضة. 

لق رجل امراق فلما آرادت الار تال عنه قال : 

اسمعی ولیسمع من حضر ای وال اعتمد تك برغبة) وعاشر تلك محبق 
ولم یوجد منك زلة) ولم یدخلنی منك ملة» ولکن القضاء كان غالبا. 

فقالت المراة ؛ جزیت من صاحب ومصحوب خيرا» فما استرنت خیرك » 
( د؛  )‏ انظره وصايا غالية لكل عروس ليلة زفافها» من إصدارات دار الصحابة للتراث[ الدار] . 


[۲۵/ درر الحكم/ صحابة ] 


ولا شکوتٗ ضيركء ولا تيت غیركء ولم أرد إليك شَرَهًاء ولم أجدا لك فى 
الرّجال شُبھاء وليس لقضاء الله مدع » ولا من حکمه ممتتغ» ثم افترقنا! ! 
قيل : يَنْبَعَى لذى المروءة أن يكون مع الملوك مَبجلاًء ومع سك متبتّلاء 
کالفیل :إما أن يكون مركبا یل أو فى البرية مُھیبا جَليلاً» وقد تَظم بعض 
الشعراء هدا ال قال: 
إذا ما لم تكن مُلکا مُطاعا فكن عبدا لمالكه مُطيعا 
ون لم تأتنكَ الدنيا جميعا كنا ا کف سا 
كمثل الفيل إِمّا عند منك و إِمُسا فی مراتعه منيعا 
قال« عبد الملك الأعرابى :ماتشتهى ؟فقال :العافية والخُمول» فإِنّى رايت 
اشر إلى ذى التْبّاهَة سريعاء فقال : ليتنى سّمعت هذه الكلمة قبل الخلافة. 
[ ال ] الیزیدی : 
وما العيش لا فى ا خمسول مع الغتی 
وافية تفدو بهاوتروح 
قيل : الغلو فى العلو مود إلى أوضّع الضعة 
قبل لابن لقع :ألا تطلب الأمورّ العظامً» فقال :إن المعالى مشوبة بالکاره 
فاقتصرت علی ول ضنا بالعافية . 1 
ومثلّه قول العتابى : 
دعینی تجینی میتی مُطمثلَةً ولم ام هول تلك السوارد 
فان جسيمات الأمور منوطة مستودعات فی بطون الاساور 


[۳۹/ درر الحكم/ صحابة ] 


قبن ےکی ما الشیء الذی لا ی الانسانْ عنه فی کل حال؟ 


فقال : التوفیق(۳*) . 


انشيك شا 


ولو آننی أعطيت من دهری المنى 
لقلت لأيام مَضَیْنَ آلا ارجعى 
[ قال ]الخبزارزى : 
أستودعٌ الله احبابا فجعت بهم 
بانوا ولم یقض زیڈ منهم وطرا 
[ قال ] العباس بن الا حنف : 
لوكلت» عاتبة لسن عبرتی 
لکن ملّت فلم تکُن لی حیله 
[ وقال ]على بن جبلة : 
رت دمعی وأزمعت الفراق غدا 
واسواتی من عیون العاشقین غدا 
[ وقال ] ا حسن بن وهب : 
رق فنسا؟ اکقی لسسع البكا 
هم إذا انت تاملاسحسه 


“كك يمعي 


۱۷۷/ نٹرالدر:؛‎ )٤٤( 


"' ۹0 


وقلت لأيام این الا ابعدى 


بانوا وما زودونى غير تعيب 


ولا تقضت حاجة فى نفس یعقوب 


صد الول خلاف سد ساسج 


Jor” ٥۶ ۱ ۲‏ مه ل 5 
فکیف 1 ی ودمع العين مدروف 


إذا رحلت ودمع العين مکفوف 


له a‏ و 


إشفاق وتعلیل 
رن على .01 ان 


[۳۷/ درر الحكم/ صحابة ] 


کتب« عبد الله بن دس بن يوسف ) :جعلت فداكع للا 
آدری کیہ أصنع» آغیب فاشتاق» نلتقی فلا کت یجد د لئ اللقاء 
الذدى يطلب الشفاء حرقة مثل لوعة الفرقة . 
۱ ليك شطر عمرك فاغتنمه ولا تذهب بنصۂ ٠‏ العمر توما 
قال رسول الله ۔ صلوات الله عليه وسلامه ۔ :«من آتاه اللجدا آعاره 
عقلاً وإذا سلب جده استرجع عقله ۱۶۷١‏ . 
وقال ۔ صلوات الله وسلامه عليه .:«اعص هواك والنساء وافعل ما 


0 شعت ) . )۸( 


وقال عليه أفضل الصلاة والسلام ۔ :ثلاث مھلکات :ث َ‫ شح مطاع, 
وهوى متّبع» وإعجاب الرء بنفسه ٠»‏ . 

بعث ملك لی عايد: مالك لا خد سی وانت عبدی؟ 

فأجابه : لواعتبرت لت 00 17 عبدی» لاك تتبع الهوى فأنت 
عبده وانا أملكه فهو عبدی. 


( ۶۷ )حدیث موضوع. ولا يصح فی العقل حدیث: قاله آبو حام» وابن حبان, والعقیلی, 
وقال ابن القیم( ص / ۲١‏ ) )فى النار : أحاديث العقل كلها کذب [الدار] . 

(58 ) لم آقف عليه[ الدار ]. 

(45) حديث حسن. آخرجه البزار( ۸۰)ء وآبو نعيم( ۳٣٣٤/٢‏ )فی اللیة والدولابی 
٠١۱/۱ (‏ ) الكنى» وابن عبد البر( ۱۳/۱ )فى جامع بیان العلم؛ والبيهقى( 7١‏ )فى شعب 
الإيمان من حديث أنس» وأخرجه البزار( 8١‏ )) وأبو نعیم( ۲۱۹/۳ ) من حدیث ابن عباس» 
ومن حديث ابن أبى أوفى أخرجه الہزار( ۸۳ )» ومن حدیث ابن عمر» آخرجه الطبرانی 
فى( الأوسط ٤ء‏ وهو حسن عجموع تلك الطرق .[ الدار ] 


[۸/ درر الحكم/ صحابة] 


قال ر 9 َيه :×من راد الله به خيرا فقهه فى الدين وعرَقَهُ معايب 
نفسة “46 


قال علی رک الل عنه . ما هلك یعفاش 


قال رجل لمسعر:أتحب أن تهدی اليك عيوبك» قال: آما من ناصح 


فنعم » وما من شامتٍ فلا . 


أن تجعل مع دعائها شيا من القّطران(۱*) . 
[ وقال ] شاعر فى المعنى : 


5 م 


7 +ھ و" 
اما تداوی إِبلّك» فقال :إن لنا عجوزا نتکل على دعائهاء فقال :لا باس 


م ۶ 22 


لين طول سسکرت 


رت فى يديه بخفوت 
ج قعيدات البيوت 
نب بنسج العنکبوت 


قال سیل بن هارون“ثلاثة يعودون إلى حال الجانين» السكران والفیران 


والعْضبان» فقال طن اصحابه : تما تقول فى الْعظ ؟10*) » فقال: 


(۵۰) صح مختصرا على أوله 


( ۵۲ ) النعظ : الشبق . 


له, آما كاملا فلم نقف عليه .[ الدار ] 
( ١د‏ ) القطران :مادة سوداء سائلة لرجة» ویقال :قطر البعیر : إذا طلاه بالقطران. 


[۳۹/ درر ا حکم/ صحابة] 


وما e:‏ الثلاثة أم عمر بصاحبك الّذی لا تصحبينا(؟”2 . 


[ وقال ] ابن الرومى : 

ا کو ر قساف فى لضب وور کی علق 
يزداد ضیقا على المراس كما تزداد ضيقا أنشوطة الوهق 
خطب« سويد بن مَنُجوف »خطبة طويلة لصلح رام فقال له رجل: آنت 

منذالیوم ترعی غير مرعاك اد ادن على القال ؟فقال : بلى» فحمد الله 

راقو علیه نم قال :ما بعد + فان الصلح بقاء الاجال وَحَرَمْ ال موال والستلام 

فلمّا سمع القوم تعانقوا وتواهبوا الدیات. 
کتب( بر بن سيار » فی أمر( آبی مسلم»صاحب الدولة: 
أرى خلل الرماد ومیض نار ويوشك أن يكون لها ضرام 
فان النار بالعودین تزكى وان اللحرب اولھا كلام 
أقول من التعجب ليت شعرى أأيقاظً أمسّة ام نيام 
فان يك قومنا امسوا نیاما فقل هبوا فقد آن القن تام 
قصد الاسکندر موضعا فحاربته السا فکف عن فقیل له فی ذلك» 

فقال : هذا جيش إن غلبناه فما لنا فيه فَخْرْ وان غلبنا فذلك فَضِيحةٌ آخر 

الد هر. 

قال على رضی الله عنه يوم ا جمل:إن الوت طالب حفيث لا یعجزه 

المقيم» ولا یفلته الهارب. إن لم تقتَلوا تموتوا» ون آشرف الوت القثل. ۱ 

قال« ا تو کل »لابی العیناء :إلى لافرق من لسانك. 


٩۳ (‏ ) البیت لعمرو بن معدی كرب الزبیدی فی دیوانه :۱۱۳ جمم مطاع الطرابیشی مطبوعات مجمع اللغة 
العربيةبد مشق ١٤٣ھ‏ ؛ 2۱۹۸۵. 


[٤؛٤/‏ درر الحكم/ صحابة ] 


فقال :ياأمير المؤمنين» ذو فروقة واحجام واللئيم ذو وقاحة وإقدام. 

قبل لرجل :لم لا تَْرو؟فقال :إلى اکره الوت على فراش» فكيف أرکض 
إليه برجلی ! 

قيل :راس لور آن یی وان تخیم فلا تر ۴ فمن طلب جلب» 


ومن تنقل تبقل(*)؛ ومن جال نال» ومن سار مار» ومن سعی رعی» ومن لزم 
المنام رأى الا حلام. 

[ قال ] أبو العتاهية : 

الرء یط فى تصرف حالہ ‏ فلربما اختارَ العَنَاءَ على الاعسه 

كر جار ی رها دفع الضرة واجتلاب اه (**) 

قال رسول اللہ . عله ۔ :«ينادى مناد کل ليلة :اللهم اجعل لفق حلفا 
ولمسك تلفا )۳7۱) . 


لا استوزره على بن عیسی » ورای اجتماع الناس عليه تمثل بقول آبی 


العتاهية : 
ما الّاس إلا مَعَ الدُنیا وطالبها فکیفما اقلت یوما به انقلبوا 
موق اتلد با رمه ۷۹7٤‏ ا 


قیل : ما من خصلة تکون للغنی قلاع لا وتکون للفقیر ذما فإذا کان 


رو ) وان تخیم فلا تريم:أى وأن تقیم فلا تبرح. 

( + ) تبقل :خرج لطلب البق[ الدار ] 

ره ) شرح ديوان أبى العتاهية :۱۳۹ دار الكتب العلمية بلا تاریخ. 

٥٩ (‏ )حدیٹ صحيح. أنخرجه البخاری (؟44١)بنحوه؛‏ ومسلم (۹۰/۷ نووی)» وأحمد 
5١19/١‏ ).؛ وأبو نعیم( ۲۳۳/۲ )فى الحلية .[ الدار ] 

٥۷ (‏ )شرح ديوان آبی العتاهية :۱۷-۱۸ 


[۱/ درر الحکم/ صحابة] 


حليماً قيل:ذليل» وان كان شجاعا قيل:أهوج.وإن کان لسنا قبل 


مهذار(*” »2. 
[ قال ]عروة بن الورد : 
ذُرينى للغنى أسعى فانی رایت الئاس شرهم الفقيرٌ 


كان الحسنُ إذا رای المساكين قال :هؤلاء مُناديل اقطایا. 

قال« عمروبن العاص ) :لان 1 آلف من العلية خير من أن يرتفع 
تا مالس نا 

أصيب رجل من فرش بمصيبة فلما دَخُل عليه القوم و طرق شاف 


5 د ك 


ثم رفع رآسه اش 

وما أنا کس ریت ولكن أتتنى نوبتى فی النوائب 
ثم أقبل على القوم وقال:ما منكم 56 إلا رآیتتی آعزیه؛ وما أنا إلا 

0 


0 و 6۵ 


قال رسول الله ۔ صلوات الله عليه وسلامه ۔ :«من أصابته مصيبة فليذ کر 
مصیمته بی »۲۳*۱ . 

وجد على قَبْرٍ مکتوب : 

تعر فکم لك من وة تبرد تك غلیل ان 

موت الثبی وفتل الوصی وذبح الحسين وسم ان 

لا مات ابراهيم ابن رسول ال . ته . کسفت الشمس؛ فقال الناس :إن 
( ۸ه )المهذار :من یکر فى کلامه من الخطإ والباطل. 
۵٩ (‏ )حديث ضعيف. أخرجه العقيلى( ٥٤٤/٣‏ )فى الضعفاء الکبیر؛ وابن السنى( 585 )فى عمل 

اليوم عن عطاء مرسلا. 


وأسخرجه أبن عدی (۸/۷٦۱)فی‏ الکامل وابن السنی( ۵۸۳ عن بريدة مرفوعا بسند 


ضعيف. [ الدار]. 


[45/ درر الحكم/ صحابة ]| 


ليه ۳47 موت أحد 3 لیات فإذا رأيتموها 20 فافزعوا ام 


العا 
[ قال ]آبو فراس اح حمدانیٗ: 
لااو ؤار عافد هيهات مافی التاس من خالد 
ال لذ لات ۶و إذا کان لا بد من الواحد 


قيل لأعرابى وجد البرد: ما تجد هذا برد لكون الشمس ذ فى العقرب؛ 
فقال :لعن الله العقرب؛ فإنها مؤذيةٌ فى الأرض كانت و في اما 

روى ابن عباس ۔ رضى الله عنهما . عن الى . له - اله قال :«عرامة 
الصبی فى صغره زيادة فى عقله)2"11 . 

قال إبلیس ٠‏ لعنه الله : ۔ ثلاث من کن فيه آذرکت منه حاجتی :من استكثر 


ہے قاچ بر 


علمه» ونسی جرمه » وأعجب برأيه. 


قيل اللإسكندر لك تعظم مؤدبك أكثر من تعظيمك لأبيك» فقال :إن 
أبى سیب حیاتی الفانية» ومودبی سیب ضا الق 

سال الرشید جلساءه :من آکرم انا خدما؟فقالوا: آمیر الومنین 
فقال :لاء بل الکسائی! فقد رآیته پخدمه« الامین» ووالامون»ولیّا عهد 
ا خلافة . 

قال رسول الله تاد ٠.‏ ثلاثة لا يدجو منھن احد : الإ وا 
والطّيرة فان ظدنت فلا تحقق› > وإذا حسدت فلا تبغ واذا تطیرت 


٦٠ (‏ ) حديث صحيح .أخرجه البخارى( ۰۲ ۰44 ٤٥ء‏ ۰)4۹ ومسلم(۰)۹۱۱(۰)۹۰۷ ومالك 
(۱۸۷١)ء‏ (۱۸۷)فی الوطاء راٴحمد(۳۱۸/۳)ء و(4/١١١4)1‏ وابو داود (۱۱۷۷) 
والنسائی( ۰۱۲/۳ ۰۱۳۰ ١٤۱)))ء‏ وابن ماجه( ۱۲٦١‏ )وغيرهم [الدار]. 

(٦٦)حدیث‏ ضعيف.أخرجه ا حکیم فى نوادر الأصول(رص/۲۳۸)ء وأبو موسى المدينى فى أماليه كما 
فى الکنر( ٣٤‏ ۳۰۷)ء والد یلمی كما فى الفیض( .)17١١ / ٤‏ 
وانظر :ضعیف الجامع( ۳٦۹۹‏ )[الدار] . 


[۳/ درر الحكم/ صحابة] 


قال بزرجمهر لكسرى وعنده أولاده:أى اولادك أحب إليك؟ 


فقال :أرغبهم فى الأدّب» وأجرّعهم من العار» وأنظرهم إلى الطبقة العليا. 
دخل: محمد بن عبد الملك بن صالح»علی؛ المأمون احين قبض ضياعهم 
7000-2٦‏ آمرد فقال :السلام عليك یا أمير المؤمنين» قال: من انت ؟ قال :سلیل 
نعمتك» وابن دولتك» وص زه اُغصان دوحتك؛ تن فى الكلام؟ قال : 
نعم» فتکلم بکلام حسن فَقَضى حوائجه. 
قیل :لأنوشروان : مابال الرجل يحمل الحمل الثقيل سا ولا حول 
مجالسة الثقيل؟فقال ان الحمل يشتر ا ل 90 راف ینفرد به الروح. 
[ قال ]أبو فراس بن حمدان. 


بل لبعضهم :اي امجالس آطیب؟ فقال:لولا آن الشمس ق والطر 


سکرت من لحظه لا من مدامته ومال بالئوم عن عینی تايه 

وما السّلاف دهتنی بل سوالفة ‏ ولاالشّمول ازدهتتی بل شماللهُ 

لوی بعقلی أصداعٌ لوین له وغال صبری ما تحوی غلائله 
يغرق» لما كان فى الدنیا أطيب من شرب فى الفضاء على وجه السّماء. 


( 1۲ )حديث حسن.خرجه الطبرانی(۳۲۲۷)نی الک ثبیر من حدیث حارثة بن النعمان» وفيه إسماعيل بن 
قيس من الضعفاء؛ وأخرجد ابیھقی(۱۱۷۳)ئی الشعب من حدیث أبى هريرة» وفيه يحيى بن 
السكن من الضعفای وأخرجه عبد الرزاق ١(‏ ۱۹۵۰) فی مصنفه عن إسماعيل بن أمية مره 
وأخرجه البغوی.( ۳١۳١‏ ) فى شرح السنة عن علقمة بن آبی علقمة مرسلاء وله طريق آخری عن 
أبى هريرة أخرجها ابن أبى الدنيا فى « ذم الحسد » كما فى المغنى( ۲ /۱۸۳) للعراقى» وعند ابن أبى 
الدنيا فى الکتاب السابق» مرسل عبد الرحمن بن معاوية. وبمجموع تلك الطرق لاينزل الحديث عن 


درجة الحسن .. والله أعلم . [الدار ]. 
/٤٤‏ درر ا حکم/ صحابة ] 


قال رسول الله نه :« لایقیمن رجل رجلا من مجلسه ثم یجلس فیە 
ولکن تفسّحوا وتوسعوا)(*7) 

قال الأحئف :ما جلست مجلسا خفت أن هام منه لغيرى. 

قال الشعبی :ان أدعى من بعيد أحب إلى من ان أقصى من قريب. 

قال« أرسطاطاليس »للاسکندر :احفظ ما أقول لك :إذا كنت فى مجلس 
الشرّب فليكن مذ کرائك العْزْلَء فإنهم يأنسون إلى ذلك. وإن جلست إلى 
خاصّتك فاذ کر ا حکمة فانهم لها نیم وإذا خلوت للنوم فاذكر العثّةً فإنها 
تمنعك ٴ ن تضم النْطْفَةٌ فيما لا معنی له. 

اعتل (الفضل بن سَهل ) ؛ بخراسان ثم برا فدخل عليه الناس یهنگوته 
بالعافية فقال : إن فى العلّة نعما ينبغى للعاقل أن یعرفها؛ تمحص © الانب» 
٥‏ ٰ-ِ),+ للثواب» والإيقاظ من العَفلة» والإذکار باللعم فی حال الصحة» 
والاستدعاء للتوبق تا على الصّد قة قة» وفى قضاء الله . تعالى ۔ وقدره 

دع E‏ 7 ہہ ××" 

فقال : إن الله تعالى أقالك فاشکرہ؛ وذكرك فاذ کره. 

كتب« ابن العتر» إلى علیل :آذن الله بشفائك» وتلقی داءك بدوائك» 
ومسحك بيد العافية» ووجّه إليك وافد السلامة» وجعل علتك ماحية 
لذنوبك» مضاعفة لثوابك. ش 

دخل رجل على مريض فقال لأهله :آجركم الله » فقيل :إنه لم يمت» فقال : 


77 )حدیث صحیح. أخرجه البخارى( ۱۷۰/۸)؛ ومسلم( ۲۱۷۷ )۰ وأحمد( ۰۲۲/۲ ١‏ ) وعبد 


الرزاق ( ۱۹۷۹۲۳ )فى مصنفه» والدارمی( ۲۸۲/۲ )فى سننه.[ الدار] 

(*) تمحص الذنب: انکشف . وقيل: طهر منه[ الدار] . 

٤ (‏ )ايل :يقال :ابل الرجل؛ وأبل:كثرت إبله» وابل الرجل عن امراته :إذا امتنع من غشيانها لعذر كحزدٍ 
على مصابجبيب أو فقد صدیق .[الدار] 


[4۵/ درر الحكم/ صحابة] 


رت ان شاء ا 

قیل :اذا كان الظیتی حازقاء والعليل عاقلا والقیم همه فأجدر بالداء 
أن يزول. 

لسعت عقرب رجات فقال آعرابی :عندی رازه فقیل له :ماهو؟ فقال : 
الصیاح حتی الصباح. 

[ وقال آشاعر؛ 
حاول جسیمات الامسور ولا سل 

إن اام وال اررق 
وارغب بنفسك ان تكون مقط زرا 
عن غساية فيها اللاب سباق 

قال معاويةٌ لابنه : كن مترفٌعاً عن الناس» متسترا منهم. 

قال آعرابی : خرجت فى ليلةبهيمة) فإذا أنا بجارية كأنها علم فراودتهاء 
فقالت :آما لك زاجر من عقل إن لم يكن لك ناه من دین؟ !قلت :إنه والله لا 
يرانا إلا الكواكب» قالت فاین مک وکبھا؟!(٦٦٦.‏ 

[ أنشد ]شاعر : 

بيض آوانس ماهممن بريسبة 202١‏ کظباء مک صیدهن حرام 

یحسین من لين الکلام زوانيا ویصدهن عن انا الإسلام 

مر عبد الله بن جعفر بامرأة علیها ثياب مطيبَةٌ.وهى قاعدةٌ على باب دارها 
وفی يدها مسبحة فقال :. ۱ 
( 55 ) جسیمات الا مور :عظامها ومعاليها.[ الدار ] 
)٦٦(‏ محاضرات الا دباء :( ۲ / ۱۳۶ )»وبلاغات الساء: ( 0۱۸۱ نثر الدَرٌ: ره .)۹٦/‏ 


/8٦[‏ درر الحكم/ صحابة] 


ماالتسبيح فى يدك بمشابه مالك فأانشدت:ٴ 
ولله منى جانب لا أضيعه وللهو منى والبطالّة جانب 
قال مزبد لامراته وقد رآها مع رجل :ويحكما هلا غلقتما الباب» اليس لو 
رآکما غیری لافتضحتما(57) ؟!!! 


قال « الرقاشى )فی( دعبل ) : 


دعبل م ےم يمت بها فلت حى لمات السام 
آنا وا 60ا5 ا ودس امراتّه اناما 
فلما تشد دعبل ذلك قال :لو قال الات فعفناها لكان أبلغ فی 
الهجاء» وأعف له! 
وقال دعبل فى الرقاشى : 
إن الرقاشی من تکرمسه . بلقہ للْسْتَهَى كمه 
یل من بزه ور ۱ ۰ حملان إخوانه على حرّمه 


قال رسول الله له . الب والعداوة یتورا ۸ 


بلاء لیس ا د يللاه عداوة غير ذى حسب ودين 
ينيلك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك فى عرض مصون 


و 0 
ا 


1۸ )حدیث ضعیف. آخرجه الطبرانی ( ۱۸۹/۱۷ ۰ فى الكبير» والحاكم ( ٤‏ /۱۷۱) وصححهء 
فتعقبه الذهبى بقوله :ا ملیکی واه وفی ابر انقطاع.[ الدار ] 


[۷/ درر الحكم/ صحابة] 


قیل : لاتعاد احدا؛ فإنك لن تعدامٌ مک حليم» أو مفاجاة لئيم. 

قیل : ؛ شش للعاقل أن یجتر العداوة للفسه كما 7 لايجب لصاحب 
التریاق أن یشرب السم اتكالاً على آدویته. 

زوف ان سلییان: بن دزد + کاردا شام سال آله-تبارک وتعالی أن 
له کلمات ينتفع بھاء فاوحی إليه انى معلمك ست كلمات :لا تغتابن 
عبادی» وإذا رایت اثر نعمتى على عبد فلا تحسدہ.. . قال بر سح ا 
أقوم بهاتين. 

قال النبی ۔ صلوات الله عليه وسلامه ‏ : رقع أعمال العباد فتعرض على 
الله فى كل جمعة؛ فيغفر للمستغفرين › ويرحم للمستر حمین» ويترك أهل 
احقد بغفلھمم(۹٦)‏ 

قیل : الفضل لمن نبذ ا حسدء وأراح الجسد» ولزم ابجدد. 

قال الا حنف : إذا آردتم الحظوة عند النسای فافحشوا فی النکاح 
المال ء فقال ENS‏ 

حضرة ابن دوشاب » الفقیه مجلس الصاحب فبدرت منه بادرة فاشتد 
خحله» فقال الصاحب : 

قل لابن دوشاب لا تخرج على خَجَلٍ 

من ضرطّة آشبهت نايا على غود 

فإنها الريح لا تسطیسم تحبسها 

1٩ (‏ )حدیث ضعیف. أخرجه ابن عدى( 44/57 4 )فى الكامل» وإسناده مسلسل بالضعفاء. [الدار] 


[۸/ درر الحكم/ صحابة] 


قال 0,7 البغدادى ) حضرت» با عبد الله ١‏ الأشنائدانى» وكان تا 
فقرأ القارئ :ل یعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 4 ۔(۷۰) فقال :سقط 
عنى نصف العمل. 

اصاب أَعوْرَ رمد فقال :یارب ليس على مَحمل. 

قال رسول الله _ تله . :إن الله يسأل العبد عن جاهه كما یس عن 
ماله وعمره. فيقول :جعلت لك جاها ؛ فهل نصرت به مظلوماء أوقمعت 
به ظالماء أو أعنت به مکروبا ؟(۲۱). 

[ وقال ]حبيب بن اوس الطائی : 

٤‏ م من جاهه فکانھا من ماله 

قال رسول الله 0 . :نما أمهل فرعون مع ادعائه الربوبية لسهولة 
إذنه وبذل طعامه )(""2 . 

قال النبى . صلوات الله عليه وسلامه .3 السخی» > قريب من الله قريب 
من النّاس» قريب من اله .والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس» قريب 


من التارم۱۲۳۱. 
قال اق بن سیل رایت جملة الل سوء الظن بالله 0 الا 
حسن الظّن بالله. 


( ۷۰ )سورة غافر : الاية: ۰۱۹ 

( ۷۱ ) حديث ضعیف. تفرد به الدیلمی كما فى الفردرس( ۰4۸ ) .[ الدار ] 

( ۷۲ لم اف فا ود 1 

(۷۳)خدیث شف جدا. اخرجه الترمذی( ۰۱۹۲۱ وابن حبان فی«روضة العقلاء»(ص /۲۰) 
والعقیلی ( ۱۱۷/۳ )فى الضعفاء الكبير» وقال :لیس لهذا الحديث أصل» وابن عدی(۰۳/۳٩‏ )فى 
الکامل؛ وانظرالکلام عليه فى السلسلة الضعيفة (۱۵4)) والمغنى ( ۲٠١/۳‏ ) للعراتی» والعلل 
( ۲۳۵۳۱۰۲۳۵۲ لاہن اہی حاتم. [الدار] 


۲ ۲ 5 قت ا رہپ ها مہ و 5 رو 
قالت امرأة لابنها :إذا ریت الال مقبلا فأنفق» فإنه یحتمل وإذا رأيته 
2 و و 7 7 0 0 


[ وقال ]شاعر: 
لا تبحان بدئیساوهی مقبلة فليس ینقصنها اتب ذیر والسرف 
وان توت فأحری أن تجود بها فالشکر تھا ادا ما ادرت علف 
[ وقال ]« محمود الوراق» : 
وقالوا اذخر ماحزته وجمعشه لعقبك (٭إن ارم آدنی من الرشد 
فقلت :سأمضيه لنفسى دُخیسرةٗ ‏ وأجعل ری الخ للاهل والولد 


قال رسول ۔ الله َيِه :« الطّيرَةٌ فی الدّارِء وال رأق والفرس »> . 

قیل :ان کسری آراد کاتبا لامر أَعْجَلَهُ فلم یوجد غير غلام یصحب 
الات فتاه تال ةما اضما #فقال مهرماه) قال اکب فا امل علیاقء 
کت ہوم مین طلست قال گر فى ندر هذا کا 

ء نفسك» ففعل وضم إلى الكتاب رقعة فيها:إن ا حرفة التی وصلتنى 
ہو تہ کو یو ا ری 
إلى ماهو دونها فعل؛ فقال كسرى :لقد أحب مهرماه أن لا یدع فى نفسه 
لهفة يتلهف عليها بعد إمكان افرص قد أمرنا له ما سال 


سال الأمون« الحسن بن سهل اعن البلاغة ؟قال :ما فهمه العامة ورضيّه 
الخاصة. 
سئل جعفر بن يحيى عن أوجز كلام» فقال :قول سليمان عليه السلام فى 
( + ) العقب : آخر کل شىء .[الدار] 
(#) الحرم: اتقان الأمر [ الدار] 
(74) حديث صحیح . أخرجه أحمد ( ۰۲۸۹/۲( ۲۱/۲۰۱/۱۵۰ والحاكم (۷۹/۲) 
وصحبحه) وأقره الذهبی, وانظر الکلام عليه فى السلسلة الصحيحة ( ٩٩۳‏ 1 الدار ] ۲ 


یں درر الحكم/ صحابة ] 


كتابه إلى سبا:#إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم ألا تعلوا 
على وأتونى مسلمین ٠"4‏ فجمع فى ثلاثة آحرف :العنوان» والکتاب؛ 
والحاجة. 
أمر المأمون عمرو بن مسعدة أن یکتب کتابا و فکتب : 
والعناية موصله. 
وعالما بين جهال ۲۳۱ . 
قيل :لما غرقت البَصرة وكان الئاس يُستغيئونَ خرج الحسن ومعه قصعة 
[ وقال ]شاعر: 
0 اف سیب 0215 
فإذا غنیت فلا تر برا ٠‏ وإذا افتقرت فته على الدهر 


[ وقال ]صالح بن عبد القد وس : 


أصبيحت تفه فی بين آنعمه أجول 
۷١ (‏ ) سورة اللمل : الایتان : ۰۳۰ ۰۳۱ ۱ 
۷٦ (‏ حدیث ضعيف,أخرجه ابن حبان( ۱۱۸/۲ )من حديث انس وأخرجه( ۷6/۳ )ایضا فى 
انجروحین من حدیث ابن عباس» وا خطیب( ٤۳/١‏ )فى الفقيه والمتفقه» ولا يصح مرفوعاً ؛ 
وإنما الصحيح من كلام الفضیل بن عیاض انظر:المقاصد الحسنة( ۸٩‏ )» إتحاف السادة 
( 5۹/۸ ) ۔[الدار] 
[١1ه/‏ درر ال حکم/ صحابة] 


خلوا من الأحزان خف الففهر يقنعنى القليل 
E E‏ لوق على ,اميل 


و ت بالیاس ال عنی فط 28 و الث ۲۳۶۱ 
قال رسول الله لہ ۳ للث شریکین» والوارث› فلا تكن أخس 
الغلاثة نصیبا» (۷۷) . 


استشار رجلة الشعبى »فى الترويج فقال ان صبرت على الباءة فاتق الله 
ولا تتروج» ون لم تصبر فاتق الله وتزوج. 
ال ر ا خير النساء التى إذا أعطيت شكرت» وإن 


سر 


رت ضرت يرك اذا نظرت وتطیعك اذا أمرت »۷۸ . 
قال رسول الّه - ع - :« احتفظوا بنطفکم فالعرق نراع 295 . 


اك a‏ م وور و 0 2 رن ھ 
قيل :ای النّساء آشهی؟ قال :التى تخر من عندها كارهاء وتزجع إليها 


و 


والها. 


جاءت امراة ا الحسن وقالت :أتفتى الرجال أن روج على النساء؟ 
فقال :نعم.فقالت :على مثلى ؟ وكشفت قناعها عن وجه كالقمرءفلما ولت قال 


ر # ) المقيل : المقال ویقال طعنه فى حقده: فى صدرہ[الدار] 

(۷۷) حديث طعیف.تفرد به الديلمى1147١)كما‏ فى الکنز من حديث ابن عمرو رضى الله 
عنه .[ الدار ] 

ر ۷۸ )حدیث صحیح .آخرجه آحمد( ۰۲۵۱/۲ ۳۲ )»والسائی ( 1۸/۲ ) والطیالسی (۰)۲۳۲۰ 
والحاكم وصححه. واقرہ الذهیی» كلهم من حدیث آبی هريرة» ولیس فيد زيادة« إذا أعطيت 
حجرت کچھ وو یت ۰ الدار ] 

19 )حديث ضعيف” .آخرجه ابن عدی(۰)۷۲/۷ والدیلمی( ۲۲۹۱ )من حديث انس وابن 
عدى( د / ۲٤۲‏ )من حديث عائشة» وأبو موسى الدینی فی كتاب« تضييع العمر والأيام )امن حدیث 
ابن عمر كما قال العراقى فى المغنى( ٣٢٤/٢‏ ) ولا يصح منها شىء. 
تنبيه :صح قوله مله ٠:‏ تخیروا لنطفكم ٠مختصراء‏ انظر: السلسلة الصحيحة( )۱۰١۷‏ [الدار] 


[١ه/‏ درر ا حکم/ صحابة ] 


الحسنُ:ماعلی رَجُل مثل هذه فى زاوية بیته ما أقبل عليه من الدئیا وما أدبر. 
كان وول 3 . ٠:‏ شوهاء ولودء خير شن حسناء عقیم ؛(۱۸۰. 
قبل لغری :ای سا اکرم؟ تال ای فى نها لام وی رها 

عُلامٌ ولها مع الغلمان غلام. ۰ 
قال عبد اللك :من آرأة:التجاتة فبدات فارس» ومن آراد الباءة فبنات ریس 

ومن آراد ا لخدمة فبنات الروم. 
[ قال ۲« اہو سعيد الرستمى ) : 

فَدَتْ غازلات الشعر ابکار فارس وإن وکلّت بی هجرها وبعادها 


إا نْصّت السمان فُوق رؤسها کک جعاذها 
۲ 8 9 ۲ ر#) 


0 


.قال خالد بن صفوان: (إِنّما الدنيا متاع» وأفضل متاعها زوجة 
اننا 


2 


قال رتیل ال ریہ ۔ :«طلب العلم فريضة على کل مسلم)<* . 


( ۸۰) حدیث ضعیف ,آخرجه الطبرائی( 4۱۹/۱۹ )فى الکبیر برقم( ١‏ ۱۰۰ )وقال الهیشمی فى امجمع 
( ۲۵۸/4 ): فيه على بن الربیع؛ وهو ضعیف, وقال العراقی فى المغنى( ۲۷/۲ ) : لایصح .[ الدار ] 

( ي ) اليجاد : کساء مخطط [ الدار ] 

(۸۱) صح مرفوعا. خرجه مسلم( ۱۱۷ )۰ وغيره.[ الدار] . 

ر ۸۲) حدیث حسن.]خرجه اين ماجهر ۲۲4 )۰ والطبرانی( ۲۹۰/۱۰ )فی الکبیره وز ۱۹/۱ )فی الصقیر؛ 
وأبو نعيم فى الحلية( ۲۲۳/۸ ).1 الدار] 


[۵۳/ درر الحكم/ صحابة ] 


قال على رضی الله عنه . :قيمةٌ کل امرئ ما يحسنه. 
قال غي الع ين موان طلا دة لا يقد ر سلطان جار عل انه 
وغصبهاء فقيل :ما هی ؟قال :الاژدب(۸۴). ۱ ور ۱ 
قال على رضى الله عنه :عمل قليل فى علم خير من جهل. 
[ قال ]على بن عبد العزيز القاضى 
وك ات خدمة العم مهجتى لخن هن اال لک لا جر 
ولو أن هل العلم صانُوه صانم ولو عَظْمُوهُ فى اف وس لمُظّما 
ولکن آهانوه؛ فھانواء ودنسشسوا بالاطماع حّی تیا 
قال رسول اللہ . ل . :دما منح والد ولد فضل من أدب حسن ۱۸۸۷۷ 
قیل : بادروا بتأدیب الا طفال قبل الاشتغال وتفرق البال. 
3 رجل إلى فیلسوف یوذب شیْخْا فقال له :ماتصنم؟قال اغسل 
قال سقراط :ما الاقلای لم تطمع فى درسه(*) الأيام. 
قبل :العلوم ثلاثة :علم الدين معاد کی > وعلم الطب لأبدانكم» وعلم 


الهندسة لعاشکم. 
قال الجاحظ :لا يزال الره فی فُسْحَ من عَقْله ما لم یل شعرأء أو صف 
كتابا. ۱ 


(۸۳) نثر الدر :( ۰/۳ ). 

۸٤ (‏ )حدیث ضعیف. آخرجه الترمذی ( ۰۱۹۵۲ وتحمد (؛ ۰۷۷ وا حاکم (؛ ۲۰۳ )۰ والبیهقی 
(۸۹/۳) فی سننه الکبری, وابن عدی( 85/5 )» وانظر الکلام عليه فى السلسلة الضعينة 
۱۱۲۱۰ ).1 الدار ] 

( ٭ )درس الشیء درسا: غيره أو محا آثره . [ الدار ]. 


/٥٥[‏ درر ا حکم/ صحابة] 


قال رسول الله ۔ صلوات الله وسلامه عليه :«من أعان ظالا سلّطۂ الله 
عليه ٩۳۱)‏ . 

وصف ايُوسفى غاا فقال : :يفهم المراد باللْحظ کما و به بالط 
ویعاین فی التاظر ما یجری فی الخاطر» يرى المع قرضا يجب ا ائت 
والاحسان ۳ يلزم قضاوّه إذا ابت في الد جهده حیل إليه أنه بڈل 
وه بت من الجدار إذا استمهل وأسرع من البرق | إذا استعجل. 

00 اط للأحدف ا قلت واحدة اس فا فقال اا لگن 

قال معاوية ای و تس 

قال رسول الله ۔ صلوات الله عليه وسلامه . :«من ظلم فى شبر من أرض 
طوفه إلى سبع أرضين يوم القیامة,۸۳۱) . 

قال | لنتصر: والله ماعرٌ و باطل ولوطلع القمر من بين عينيه» ولا 7 ذو 

0 0 0077 ور or‏ 
حق ولو أصفق العالم عليه. 

قيل للإسكندر دای شىء اسر لك؟ قال: مكافاة من أحسن إلى بأكثر من 
إحسانه» وعفوى عمن أساء بعد دا علي 

قال الفضل بن مروان لرجل عاتب :بلغنى انك تبغضنى» فلم ینکر الرجل 
عليه ذلك وقال له :انت كما قال الشاعر: 


(دم)حديث موضوع.أخرجه ابن عساكرفى ١‏ تاريخه)» وانظر: المقاصد ا لحسنة( ١١٠۱)؛‏ 
والسلسلة الضعيفة( ۱۹۳۷) .[ الدار] 

(۸۲)حدیث صحیح.آخرجهہ البخاری (۰)۲۵۳ (۰)۳۱۹۵ ومسلم »)۱٦۱۲(‏ وأحمد 
(۷۹,5٤/5 (۱۸۷/۱ (‏ وابو داود ( 4۷۷۲ )» والترمذی (١٤٢۱)ء‏ والنسائى 
اله ادقع وابن ماجە( ۲۵۸۰ )[ الدار ]. 


[هه/ درر احکم/ صحابة] 


سے 2 و ويم 5 2 و و 


[ قال ] ابن آبی عيینة: 


[ذا تن اراس تالق اشن کرام رجت آمرا فخاب رجاڑھا 
فانفسنا خير الغنيمة نها تؤوب وفیهاماژها وحیاژها 


رت قر ۴۳ 0 تر 5 ده ۶ رھ 8ہ 


قال ابن عباس . رضى !ا لله عنهما -: لو قنع الناس بأرزاقهم قنوعهم 
بأوطانهم ما شكا عبد رزقّه . 

قيل:ثلاثةٌ یخبلن العقّل: النصومةٌ الدائمّة» والدین القادح» والراة 

قال حكيم: من ذا الا بل کت فلم یبطر؟واتبع الهوى فلم 
يطب ؟وجاوَرٌ النساء فلم يف تر ہے الام لم تن ارو اميل تک 


برد 67 


فلم یندم ؟ وصحب َ السلطان فدامت سلامته؟ !! 

قال رسول الله ۔ ون ۔ :«منهومان لا يشبعان :طالب علم» وطالب 
دنا ۸۷۱ 

قبل :ثلاث تضر باربابها :الإفراط فى الا کل اتكالاً على الصحة» والفریط 
فى العمل اتّكالا على الَدرة» وتکلّف ما لا یطاق اتكالاً على القوة. 

قيل :عشرة يقبح فى عشرة : ضيق الذرع فى اللوك والغدر فى الا شراف» 
ا تو و والعْضّب فى الأَبْرارء واحرص فی 
الأغنياء» والسفه فی الشیوخ» والمرض فى الأطبّاءء والتهرى فی الققراء: 
( + ) صرف الدهر: نوائبه ومحنه» جمعھا صرو ف[ الدار ] 


(۸۷) حديث صحیح.آخرجه ابن أبى خيثمة( ١11١‏ )فى العلم: والطبرانى( ۱۰۳۸۸ )فى الكبير والحاكم 


)۹۲/١(‏ وصحححه, وأقره الذهبى؛ وغيرهم.[الدار] 


[5ه/ درر الحكم/ صحابة ] 


والفخر فى القراء. 

قيل : أربع القلیل منها کثیر:الوجم» والثان والدين» والعَدَاوةٌ. 

روی آن سح سا علی رسول فا لگا فاخرج رسول ال تا 
وباد بحشوها لیف من تحته وطرحها له» واقبل عليه یحدئه, فلمّا نهض قال 
له« عمره : ان مجوسی فقال ۔ يِه . : «قد علمت: ولکن جبریل یأمرتی أن 
أكرم کرم قوم إذا أتانى» وهذا کرم قرمه وسیدهم»(۸ . ۰ 

قال الشعبی :رکب زید بن ثابت فدنا منه عبد ھن العباس دا 
رکابه ؟فْقَالَ :ماتَفعل یا ابن عم رسول الله؟ 

فقال :هکذا أمرنا أن تَفْعَل بعلمائناء فقال زید: آرنی يدك فقبلها 
وقال :هکذا أمرنا آن شعل باهل بیت تبینا. 

قال زياد لابنه :إيّاكَ وصدر ا نجالس؛ فإنه مجلس قُلعَة. ۱ 

قيل :كان رسول الله مه ۔ من أَفکّه الناس. قالت عجوز من الأنصار 
للب . له ۔ ادع لى بالِنَة ء فقال :«إن ان لا یدخلها العجز ؛(۸۹) فبکت 
لراة فضحك ۔ قله . وقال: اما سمعت قول الله تعالی:9 لا آنشآناهن 
إنشاء» فجعلناهن أبكاراً عربا أثرابًا »۱ . 

قال على رضی الله عَلهُ ۔ :ثلاث راجعات على آهلها: الکُره والتلث 


(۸۸)لم أقف عليه بلفظه. 

ولكن فى الباب مرفوعا:«إذا أتاكم كريم قوم فاكرمود»حسنه الألبانى وغيره» انظر الصحيحة 
(ه١١١).[الدار]‏ 

(۸۹)حدیث ضعيف.أخرجه الترمذى( ۲4۰ )فى الشمائل؛ والطبری( 180/17 )فى تفسيره» وعبد بن 
حمیدء وابن المنذرء والبيهقى كما فى الدر المنثور( ٠١۸/٦‏ ) عن الحسن مرسلاء وفى الباب عن 
عائشة مرفوعاء ولا یصحء كما فى المجمع( 1۱۹/۱۰ ).[الدار] 


(۹۰) سورة الواقعة : الآية: ۳۵ -۳۷. 


[۱۷/ درر ا حکم/ صحابة ] 


والبغئ.ثم تلا قول الله تعالی :ولا بحیق الَکر السسّبئ الا بأهله ۹۱۱4 
اللہ 2355# , 

۳۹۰ 00" وت 

قال رسول الله يله لله :« سافروا تصحوا/(۱0) . ۱ 

كان بشر الحافى ‏ رحمة الله عليه ۔ يقول لأصحابه :سيحوا فى الأرض» 
فان الماء [ذا ساح طاب وإذا وقف تغیر. 

دخل« ابو السائب »على الّقی وقد بنی ذَارَهُ فقال:کیف تری؟ 
قال تاره ادى إن شامجعل لك حيرا من ذلك جات تجری من تج 
الأنهار ویجعل لك قصورا #(15) 


نظر «الحسن »إلى قصور امْهَالبَة فقال:يا عجباء روا الطين» ووضعوا 


اد و رکبوا البردون» واتخذوا البَسَاتینَ وتشبهوا بالدهاقین" * ف فذرهم 
فی غمرتھم حتی حين 1116 . 
[ وقال ]شاعر: 
ما ی فی .لاد الله باب ُودینی إلى سبل التجاح 
بلى فى الأرض متس عريض ولكنى منعت من البَراح 
۰ (۹۱) سورة فاطر: الآية: (۹۲) سورة الفتح: الآية: ۱۰ (۹۳) سورة الحج: الآية: ٩۰‏ 


۹41 )حديث ضعيف.أخرجه احمد (٢/۳۸۰)ء‏ والطبرانی فی الارسط»کما فى الجسم( ۲۲۲/١‏ )» 
والبیهقی ( ۱۰۲/۷ )فى سنن الکبری؛ والخطیب( ۳۸۷/۱۰ )فی تاريخه » وانظر الکلام عليه فى 
العلل( ۲٢٢٢‏ )لابن ابی حاتمء والسلسلة الضعيفة( > ۲۵ ).1 الدار] 

(95) سورة: الفرقان الآية: ۱۰ 

(8) الدهاقين: جمع الدهقان وهو رئيس القرية أو الأقليم .[الدار] 

. ٥ ٤ سورة المؤمنون الآية:‎ )۹٦( 


زمه/ درر الحكم/ صحابة ] 


وما يغدى العقّاب عيان صید. إذا كان العقَاب بلا جاح 
قال« أبو نواس ): دخلت دار السلطان بمدینة السلامء فرأیت( ابا دف 
الگرجی )متعلقاً ببعض ستائر الخاصة وهو يبكى ویقول : 


طلّب الماش مفرق بين الا حبة والوطن 
ET‏ الرجا ل إلى الضراعة والوهن 


فقلت :ايها الأمير لو عدلت إلى حجرى لانشدتك بیتین يسليانك» فجاء 
معى فلما جلس وأکل وشرب قال :هات ما عندكء فانشد ته : 
إذا نت فى اض عزیزاً وان تات فلا ُكثرن منها تراعاً (*) إلى الوطن 
ا مل بلدة وخيرهما ما كان عونا على الزمن 
فُسرى عنه» و حف ما کان بقلبه» وحیانی مالا جما 


007 قال رسول الله ۔ يله :اما بقى من کلام الأنبياء, إذا لم تس‎ ٠ 


اهم شعت ۲۱۹۷(۷ , 


: OEE 


وأكثر من تلقى يسرك وله ولكن قليل من يسرك فطل 
وقد ۰ کان حسن الظّن بعض مُذاهبی فادبنی هذا سای وا 


قال معاوية :السفلة من ليس له فعل موصوف ولا تسب معروف . 


(٭) ترعا: أى إسراعا .[ الدار ] 


(۹۷)حدیٹ صحیح. أخرجه البخاری (۰)۳۸۳ ( 1۱۲١‏ )» واحمد(٤‏ /۱۲۱ء ۱۲۲)ء وأبوداود 
٣۷۷٢ (‏ ) وابن ماجە( 4۱۸۳ ) وغيرهم .[الدار] 

(۹۸ )البْبُغًا :عبد الواحد بن نصر بن محمد ا خزومی شاعر مشهورء له ديوان شعرء اتصل بسيف الدولة» 
ودخل الموصل وبغداد توفى سنة ۳۹۸ ه. الأعلام:(٤‏ /۱۷۷) 


[59/ درر ا حکم/ صحابة ] 


روى عن النبى ‏ ته . أنه قال :(لا يحل لأحد أن يقبل يد رجل إلا من 
وہ . 


2 ۶ م ےھ ي ار 
بے 7 ۳ دو 5 32 و ور 0 
لدی ملك قد خط فی کل جبه ہب SS‏ 


دخل( أبو العميثل ) علی« طاهر بن الحسین )متد حا وقبّل یدہء فقال :ما 
آختین شاربك يا أبا العمیٹلء فقال :ھا الأمير إن شوك الق لا يضر ببرأن 
الأسد » فضحك وقال بان هد ه الکلمةً ا إلى من کل شس فاعطاه 
راف درهی ولکلمته هذه ثلا ثة آلاف درهم. 


قال رسول الله مكل . بیس السرم ٠‏ فانها تأتيه 
برزقها وتعینه على رزقه»(: 


فلع .ری ال مه + میم پا اذل هرهم 


وبطونها گنز. 

بعث( ابن هبيرَةَ ) ال «المنصور» فی ا حرب فقال : بارزنی فامتنع» فقال 
« ابن هبَيرةً) : لأشهرنَكَ بامتناعك وتكولك عن مبارزتی» فقال « المنصور) :]ما 
مثلی ومثلّك فى ذلك مثل ختزیر قال للاسد : قاتلبی فقال الاسد : لست 
بکفء لی» ومتی قاتلتك لك لم یکن لی بِفَخْرء فقال الختزير: لاخبرن 
السباع بدكولك عَنَى ء فقال : احتمال تعييرك اسر من اطخ بدملت, 

قال أعرابى لرجل :اکتب تمویذا لابتی: فقال: ما اشمه؟ قال+ فلانء 
قال : فما اسم أمّه؟ قال :ولم عدلت عن اسم أبيه ؟قال :لان الا لا يشلك فيهاء 


(۹۹)حدیث موضوع. أخرجه ابن الأعرابى( ٠١ ( ») ١١‏ )فى القبل بمعناه .[ الدار ] 
)٠ ۰1‏ لم آقف عليه .[ الدار ] 


ای درر ا حکم/ صحابة] 


قال :اکتب فان کان ابنى عافاه اللهء وان كان لیس بابنى فلا شفاه الله. 


يل للحسن بن سھل :ما بال كلام الاوائلِ حجة؟ قال :لاله مر علي 
الأسماع قُبلّناء فلو کان للا لما تأدی إليناء وما تنقل الرواة إلا صحيحا 
ےھچا 

عرضت ار شاعرة على« المهدى ) فقال ل« بشار» امتحنهاء فقال : 
احمد اللہ کثیرا. فقالت :حين الشاك ضریرا.فقال بشار :اشتر الملعونّة فانها 
E‏ 


قال« آبو حكيمة )فی امزاه: تعرضتك لہ 

وضاحکة إلى من الثقاب تلاحظنی بطرف مستراب 

کشفت قناعها فاذا عجوز 0 للفارق باخضاب 

فما زالت" تجشمنی طویلا ‏ وتاخذ فی احادیث التصابی 

فقلت. لها:ءحللت بشرواد كريه المجتّنى فحط الاب 

كان لرجل ابنڈ وابن أخ مشغوف بھاء وهو يرجو أن یتروجها) فجاءه 

ای رغبه فى الصداق؛ فقالت الجارية ایام اس و کس انش 
أخيه صغیراً ثم قطعهہ كبيراء فقالت: قد كان ذلك قَدَرا مقّدورا نقالت 
اجارية: هاهنا سبب» انا حبلی من ابن عمی؛ فقالت : ويحك ماتقولین؟ 
قالت :الحرّةٌ لا تَکذبٌ على تفسهاء فاخبرت آباها بذلك؛ فروجھا من ابن 
أخيه» فلمًا وقع العقد قالت :برت من الاسلام إن رأى وجهی سنة للم آنی 
متقولهٌ فیما ادعیّت !! 

قال (ا حسن؛ لرجل استشاره فى تزویج ابنته ازوجها من تقى» إن أحبها 

[51/ درر الحكم/ صحابة] 


اکرمھاء وان آبغضها لم یظلمها. 
قال المغيرَةٌ :ماخدعت كما تدعت غلام من بنی اارث فإنى ذ کرت له 
او فقال : لا تردها؛ فانی رایت رجلا یقبلها» وذهب فتزوج بھاء فقلت له 
فى ذلك» فقال :رایت آباها یقبلھا. 
قيل :ما ظفر« قتيبة »بابنة( یزدجرد اتزوج بها وقال لند مائه :إن ولدها یکون 
هجيناء فقالوا:نعم من قبل الآب. 
قال« معاوية ( لعقيأ بن أبى طالب :إن فيكم لا (۱۰۱) 
يا بنى هاشم» فقال :أجل» هو منا فى الرجال ومنكم فى النساء. 
ما الدنيا طعام مدام وغلام فان فاتك هذا فعلى الدلیا السّلام 
قیل لأبى مسلم صاحب الدولة :لم فَدمّت الفلام على الجارية؟ فقال لاه 
: 8 د ۲ ۱ 7 عه 
فى الطريق رفيق» وفى الإخوان ندم . 
[ قال ] الحسن بن هانئ : 
قال الوشاة :بدت فى الخد لحيته فقلت :لا تکنر وما ذاك عائبه 
ا حسن منه على ما كنت آعهده والشعر حرز له من یطالء 3 
وصار من کان 71 یلح فی فة إن سثل عنی وع قال ساح 
لا شىء آنفع للإنسان من المعرقة بقدر ما عنده من الفضل وحسن 
الاجتهاد فی طلب ما هو مستحق له. ۱ 
(۱۰۱)الشبق: شدة الرغبة إلى قضاء الشهوة 


[۲۱۲/ درر الحكم/ صحابة ] 


قال( انوشروان» : كل حسن ولاصلاح لأحدٍ إلا 
بالعیّت فی الاختیار والاعتقاد للخيرة. 


قيل : ينبغى للعاقل أن لا یری إلا فی إحدى 


تزود لعاد» أومرمة )۳( لمعاش » أو لذة فى غير 


27 
تم المجموع بحمد الله . تعالى . وحسن توفيقه. 


سس سس سس تست 
( # ) الرمة : متاع البیت[ الدار ] 


/٦۳[‏ درر ال حکم/ صحابة3] 


7 الا 
قم الإيدا بدار الكتب ۱ ۱ / ۹ 
٦ ٍ‏ 

۹۸ 4 


وا رال 
لص لاط اع الا تر 
اسم مہ 


000 53 
7 j e 
۳ قم البریدی‎ 
۱۱ 


